Description: Bar 


inspection Dwg: D3806 Rev: B 


FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 


Work Order: 
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Part Number: D3806-3 
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Drawin Actual 
ig lenses l Accept | Reject Method of 
Dimension Dimension Inspection 
49.70 +/-0.030 | 
0.130 +/-0.010 
0.250 +/-0.010 
1.50 +/-0.030 
4.0 +/-0.100 
i 
8.50 +/-0.030 
et ae 
21.50 +/-0.030 | 
31.50 +/-0.030 
38.50 +/-0.030 
0.500 +/-0.010 —— 


| 
| 


desl 


os 
+—t 4 


Measured by: Audited by: | Preliminary Approval: | , 
Date: Date: | Date: | 
Rev Date Change 


A_ | 09.05.19 | New Issue 
B | 13.10.08 | Dimensions updated per Dwg Rev B 


H:\FORMS\Quality Assurance\approved QA\FAI revE 


Revised by — Approved 
KJ 
KJ 


